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ORELUX S.A. 

Societe anonyme 
6, place de Nancy 
L-2212 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 30210 


Extrait de Passemblee generate ordinaire tenue en date du 01 decembre 2016 

L’assemblee generate des associes decide de transferer le siege au 6, Place de Nancy L- 
2212 Luxembourg. 


Luxembourg le 2 janvier 2017 


Pour la societe 



